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ordynator Sanatorjum Związku Polsk. Naucz. szkół powsz. 
emer. lekarz-major W. P. 


przeżywszy lat 39, po ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 29 lutego 1928 r. w Zakopanem. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej na cmentarz rakowicki 

nastąpi w piątek dnia 2 marca b. r. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 

rodzina i Dyrekcja Sanatorjum wraz z pacjentami zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 
i Znajomych. 
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